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सं. 604] नई दिल्‍ली सोमवार, अगस्त 28, 2023/भाद्र 6, 1945 
1३०. 604] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2023/BHADRA 6, 1945 
भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 अगस्त, 2023 

संदर्भ: 110-208013/1/2020-208-818(683).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 
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अनुसूची 
Ea थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, वापस होने की 
सं. शीर्षक की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 10433 (भाग 1) : 2023 22 अगस्त 2023 आई एस 10433 (भाग 1) : 1983 22 सितम्बर 2023 
ऑयल हॉयड्रोलिक Heit के लिए Her Kes टी बॉडी ऑयल हॉयड्रोलिक कैप्लिंग के लिए मेल स्टेंड टी 
(स्टेंड रैंन) -- विशिष्टि बॉडी (स्टेंड रन) के लिए विशिष्टि 
भाग 1 गढ़ाई से निर्मित भाग 1 गढ़ाई से निर्मित 
(पहला पुनरीक्षण) 
2 आई एस 10453 (भाग 1) : 2023 22 अगस्त 2023 आई एस 10453 (भाग 1) : 1983 22 सितम्बर 2023 
ऑयल हॉयड़्रोलिक कैप्लिंग के लिए टेपर मेल स्टेंड टी ऑयल हॉयड्रोलिक कैप्लिंग के लिए टेपर मेल 
बॉडी ( स्टेंड रैंन) — विशिष्टि ees टी बॉडी (Kes रैंन) के लिए विशिष्टि 
भाग | गढ़ाई से निर्मित भाग | गढ़ाई से निर्मित 
(पहला पुनरीक्षण) 
3 आई एस 15026 (भाग 2) : 2023 22 अगस्त 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
चट्टानों में सुरंग बनाना — दिशानिर्देश 
भाग 2 टनल बोरिंग मशीनों द्वारा यंत्रीकृत टनलिंग 
विधियाँ 


पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन 1/4/असा./390/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, 22nd August 2023 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(683).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be withdrawn, if | Withdrawal 
an 
(1) (2) (3) (4) (5) 
= 10433 (Part i 2023 हि 22 August 2023 IS 10433 (Part 1) : 1983 
Male Stud Tee Body (Stud Run) for Seem cation t Stud T. 
Oil-Hydraulic Couplings — pecification for Male Stud Tee 22 
1 Suncifioati Body (Stud Run) for Oil- September 
pecification 1०९ . 
f Forsi Hydraulic Coupling 2023 
Part | Made from Forgings Part 1 Made fi Fors} 
(First Revision) sis une ee 
. IS 10453 (Part 1) : 2023 22 August 2023 IS 10453 (Part 1) : 1983 
aper Male Stud Tee Body (Stud Run) कफऊललॉल्गांगा 0 1; 5 
for Oil Hydraulic Couplings — pecification for Taper Male Stud 22 
2 Specificati Tee Body (Stud Run) for September 
pecification : ०८० 
F Rost Oil-Hydraulic Couplings 2023 
Part 1 Made from Forgings f Forsi 
in am Part 1 Made from Forgings 
(First Revision) 
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IS 15026 (Part 2) : 2023 22 August 2023 
Tunnelling in Rock Masses — 
3 Guidelines NA NA 

Part 2 Mechanized Tunnelling 
Methods by Tunnel Boring Machines 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-II/4/Exty./390/2023-24] 
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